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12 
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2 . GOV 


PROCEEDINGS 
OF THE CHIEF ENGINEER , P. W . D ., ADMINISTRATION , 

THIRUVANANTHAPURAM 
No . EA1/18777 /2010 /DPC (L ). 23rd March 2011. 
Sub : - Establishment - PWD - Departmental 

Promotion Committee (Lower ) — Select List 
for promotion to the Post of Senior 
Superintendent for the year 2011 — Publication 

Orders issued . 
Read :41. Minutes of Departmental Promotion 

Committee (Lower ) convened on 
22 - 2 - 2011. 
Government Letter No. 5489/ A1/ 11/ 
PWD dated 21 - 3 - 2011 . 

ORDER 
The following is the select list of officers approved 
by Government as per letter No. 5489 / A1/ 11/PWD , dated 
21- 3 - 2011 for promotion to the category of Senior 
Superintendent in the PWD for the year 2011 prepared by 
the Departmental Promotion Committee (Lower ) held on 
22 - 2 - 2011 . 
Sl. No. Name of Candidate 
( 1) 

(2 ) 
Smt. Vallaki, M . 
Smt. Preetha , M . 
Sri Rajan, T . A . 
Sri Abdulkalam Azad , K . B . 


(2 ) 
Sri Babukuttan Pillai, P . 
Smt. Geethabai, K . 
Smt. Sobhanakumari, B . T. 
Sri Gopakumaran Nair, P . 
Sri Vijayakumar, C . K . 
Sri Kunhammad , P. P. 
Sri Rajan , U . P . 
Smt. Usha , K . 
Sri Sami, P . 
Sri Somanatha Panicker, K . 
Sri Prasannakumar, K . 
Sri Vijayan , P. V . 
Smt. Girija, P. M . 
Sri Jayachandran , K . 
Smt. Saramma, M . C . 
Smt. Sumathy, P. N . 
Smt. Sathee Bai, K . 
Sri Sanal Kumar, K . S . 
Smt. Sobhana , C . A . 
Smt. Sudha , G . 
Smt. Celin , L . 


18 


20 


24 
25 


Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Chief Engineer. 
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TENDER NOTICE 


No . EL2- 9591/2010. 


14th March 2011 . 


The Superintending Engineer, PWD Electrical Wing , Thiruvananthapuram on behalf of the Governor of Kerala invites 
competitive tenders for execution of the works mentioned below from the Electrical Contractors by post/hand so as to 
reach the office of the undersigned on or before 19 -4 -2011, 4 p . m . in sealed cover. At any circumstances , if the tender 
day happens to be a holiday then the next working day the tenders will be accepted and opened . 


EMD 


Si. 
No. 


Tender Number and Name of 

Work 


Cost of 
tender 
form 


Time of 
completion 


Qualification of 

Contractors 


1 


3 Months 


25 ,000 + 
KVAT 4 % 


204/2010 - 11 - SITC of a New 310 TR 
Water Cooled Central AC Plant in 
place of Old Plant at Kerala House, 
New Delhi (Quoted rate ) 


Quoted rate 

of 2 .5 % 
(Maximum 
of 50 ,000 ) 


( 1 ) Experience in Supply 

& Errection of 
Minimum 100 TR 
water cooled Central 
AC Plant. 


OR 


( 2 ) Experience in Supply 

& Errection of Water 
cooled Central AC 
Plant under K .P.W . D . 


OR 


2 


26 , 000 


45 Days 


205 / 2010 - 11 - Electrical Installation of 
AC Plant at Kerala House , New Delhi 
P. A . C . - 10 ,23 , 865 


1 ,600 + 
KVAT 4 % 


(3 ) Registered Manu 

facturers/ Distributors. 
Kerala PWD “ A ” 
Class Registration 
250 KVA Capacity / 
Registered “ A ” Class 
Electrical Contra 
ctors Licence in 
CPWD /P & T /MES / 
IITF Registration . 
MNRE Registered 
Manufacturers/ Their 
Distributors. 


3 


3 Months 


4 ,000 + 
KVAT 4 % 


do. 


206 / 2010 - 11 — SITC of a 20000 LPD Quoted rate 
Solar Water Heater at Kerala House , New of 2 .5 % 
Delhi (Quoted rate ) 

(Maximum 

of 50 , 000 ) 
207/2010 - 11 — SITC of a 1000 Litre Quoted rate 
Electric Hot Water Plant at Kerala House, 2 . 5 % 
New Delhi ( Quoted rate ) 
208 /2010 - 11 — SITC of a 10000 LPH of Quoted rate 
Reverse Osmosis Plant at Kerala House, of 2 . 5 % 
New Delhi (Quoted rate) 

(Maximum 
of 50 , 000 ) 


800 + 
KVAT 4 % 


5. 


do. 


4 ,500 + 
KVAT 4 % 


Registered Manu 
facturers/ Their Distri 
butors/Contractors 
Registered /Manu 
facturers/ Their Distri 
butors / Equivalent 
Work Experience 


Last date and time of request of application for tender - 18 -4 - 2011 at 1 p .m . 
Last date and time of receipt of tender — 19 - 4 -2011 at 4 p . m . 
Date and time of opening of tender - 19 -4 - 2011 at 4. 30 p .m . 

Intending tenderers for the work should request in writing to the Superintending Engineer, PWD Electrical Wing , 
Thiruvananthapuram up to the time mentioned above. The tender forms will be issued from the Office of the 
Superintending Engineer ( Electrical), PWD , Thiruvananthapuram on 1 - 4 - 2011 to 18 -4 - 2011. Tender accompained 
without sufficient EMD and fully filled up Preliminary Agreement on Kerala Stamp Paper worth 100 will be 
rejected . All conditions regarding tender prevailing in the PWD are applicable to this case also . 
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കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് ദർഘാസ് പ്രവൃത്തി കരാറുകാരുടെ 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദ്രവ്യം പ്രമാണത്തിന്റെ തീർക്കേണ്ട 

യോഗ്യത 
വില 

കാലാവധി 


3 മാസം 


204 / 2010 - 11- ന്യൂഡൽഹി കേരളാ ഹൗസിലെ 
നിലവിലെ പഴയ എ . സി. പ്ലാന്റ് മാറ്റി പുതിയ 
310 റ്റി. ആർ. വാട്ടർ കൂൾഡ് സെൻട്രൽ എ . സി. 
പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി 


ഉദ്ധരിക്കുന്ന | 25, 000 + 
തുകയുടെ വാറ്റ് 4 % 

2 .5 % 
( പരമാവധി 
50 ,000 ) 


1. കെ . പി. ഡബ്ല . ഡി. 
യുടെ കീഴിൽ വാട്ടർ 
കൂൾ ഡ് സെൻട്രൽ 
എ . സി . പ്ലാന്റ് വിതരണം 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച 
പരിചയം 

അല്ലെങ്കിൽ 
2. 100TR - ൽ കുറയാത്ത 
വാട്ടർ കൂൾഡ് സെൻട്രൽ 
എ . സി . പ്ലാന്റ് വിതരണം 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച പരിചയം. 

അല്ലെങ്കിൽ 
3. അംഗീകൃത നിർമ്മാതാ 
ക്കൾ വിതരണക്കാർ 
KPWD /CPWD /P & T / 
MES എന്നിവയിൽ 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള" എ 
ക്ല ാ സ് ക ര ാ റ ക ാ ർ 
കൂടാതെ 250 KVA MV 
SELB Licence / IITF 
രജിസ്ട്രേഷൻ 
MNRE രജിസ്ട്രേഷൻ 
ഉ ള്ള അ ം ക ീ ക ക ത 
നി ർ മ്മ ) ത ) ക്ക ൾ / 
അവരുടെ വിതരണക്കാർ 


2 


26, 000 


45 ദിവസം 


205 / 2010 - 11- ന്യൂഡൽഹി കേരളാ ഹൗസിലെ 
സെൻട്രൽ എ . സി . പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
ആവശ്യമായ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ 
അടങ്കൽ തുക് - 10 ,23 , 865 


1, 600 + 
വാറ്റ് 4 % 


. 200 + 


206 / 2010 - 11 -ന്യൂഡൽഹി കേരളാ ഹൗസിൽ 
20000 എൽ. പി. ഡി . സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ 
വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി 


3 മാസം 


4 ,000 + 
വാറ്റ് 4 % 


3 മാസം 


ഉദ്ധരിക്കുന്ന 
തുകയുടെ 

2 . 5 % 
( പരമാവധി 
- 50, 000 ) 
ഉദ്ധരിക്കുന്ന 
- തുകയുടെ 

2 . 5 % 


4 


3 മാസം 


- 800 + 
വാറ്റ് 4 % 


207 / 2010 - 1 - ന്യൂഡൽഹി കേരളാ ഹൗസിൽ 
1000 ലിറ്റർ വൈദ്യുത Hot water plant 
വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി 
208 / 2010 - 11 -ന്യൂഡൽഹി കേരളാ ഹൗസിൽ 
10000 LPH കപ്പാസിറ്റിയുള്ള റിവേഴ്സ് 
ഓസ്മോസിസ് പ്ലാന്റ് വിതരണം ചെയ്തു 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി 


50 , 000 


3 മാസം 


4,500 + 
വാറ്റ് 4 % 


അംഗീകൃത നിർമ്മാതാ 
ക്ക ൾ | വി ത ര ണ ക്കാ ർ 
കരാറുകാർ 
അംഗീകൃത നിർമ്മാതാ 
ക്കൾ/ വിതരണക്കാർ സമാന 
( പവർത്തി പരിചയം 
ഉള്ളവർ 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 18 - 4- 2011, 1 മണി. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 19 - 4 - 2011, 4 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 - 4 - 2011, 4.30 മണി. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില ന 
നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) ഓഫീസിൽ നിന്നും 1- 4 - 2011 മുതൽ 18 - 4 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത 
യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും 
പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


Office of the Superintending 
Engineer, PWD Buildings and 
Local Works, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer 

( Electrical). 


